Enfermedad 
de Lyme 


SÍNTOMAS 


AS, 
NIT 


Sarpullido rojo Dolor de Fiebre Escalofríos 
cabeza 


¿CÓMO SE TRANSMITE? 


A través de la picadura de una garrapata (de 

patas negras o de venado), transmitiendo 
bacterias como Borrelia Burgdorferi, Babesias, 
entre otras. 


¿CÓMO DETECTARLA? 


Mediante el examen ELISA o Tick Borne IS y 
Eceplalitis (TBEV). A 
? => 


Tras el diagnóstico, iniciará tratamiento con 
antibióticos. 


¿CÓMO PROTEGERSE? 


y P 
DES 


Usar repelente en Revisar el Cuidar las 
actividades cuerpo de mascotas 
al aire libre picaduras extrañas 


RECOMENDACIONES 


En caso de picadura, no intentar remover, 
aplastar o quemar la garrapata. Acudir a 
un centro de salud más cercano. 
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